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ご愛庙者アンケートにぜひご協力ください。 

今後のよりよい商品開発のため WEB 上でアンケートを 
実施しています。 

ダイキンエアコンホームページ 

https://www.cs.daikinaircon.com/ 



機# S 絲卷赖名） 

エス 王肪ゾ呼—胸ク班ス 

S22LTRXS-W (C) 

S25LTRXS-W に） S40LTRXP-W に） 


f 上手に使って上手に節電 j 

このたこ)'•はダイ干ンルームエアコンをお巧い上げいただき、 
まことじあ y がとうございまず。 

こみ敢扱說 B 月書をよくお読みのうえ、並しく安全にお使いくた: 

さい。ご使诏煎に像を上のごミ主意 J を必ずお読みください。 


，5ぺ_シ 


お読みになつた後はいつでもご驚になれるよう、お手光に： 

1呆管してくたさい。 

條謙善は必ずお貴い上げ日.熊亢おをなど。記入を確かめて、 
大攝じが驾してくピさし、。 


S28LTRXS-W に) 
S36LTRXS-VV (C) 
S40LTRXS-W に） 


S50LTRXP-W に） 
S56LTRXP-VV に） 
S63 し TRXP-W (C) 
S71LTRXP-W に） 


S40LTRXV-W (C) 
S50LTRXV-W (C) 
S56LTRXV-W に） 
S63LTRXV-W に） 
S71LTRXV-W に） 



r 人」と「空気」の間に、 

いつもダィキン 
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ンを使いこなして 
3 快適に過ごそう 



お部屋の湿度を^ 
上げたい 


体に風があたらない 
ようじしたい 



風エリア 


包み込む気流で、風を感じない空間を作り出します。 
体に直接風をあてた<ない場合におすすめです。 



お肌にやさしい 
環境にしたい 


を房-暖房能力を 
パつ ー アップしたい 




快適におりたい 


快眠運転 


室内の温度と湿度をコント□ールして、 

快い眠りとさわやかな目寛めをサポートします。 


エアつンに運乾を 
おまかせしたい 


快適エコ運まち m*!?™ 

室内-屋外温度に応じて自動的に運転モード、 
設定温度、湿度、気流を選びます。 






换国こ 


換気-空清運転 

カビやウイルスなどを強力除去。 
屋外の新鮮な空気を取り込み、 
室内の空気をされいにします。 


水で脱臭運お 

お部屋にしみついたニオイを 
除去します。 


帶循 P 1 J ，' ソィル々—^ 

の 熟をきれし备 


フィルター掃除運転 


エアフイ ルターの お手入れを 


エアコンび行います。 


自動掃除(約]日に一度) 


手動掃除(ミちれび気になるとさ)機能 
があります。 



安全上のご注意 . 4 

各部のなまえと働を . 6 

運転前の準備 . 10 

時計を合わせる 

操作のしかた . 12 

メニ W ュー項目 . 13 。 

農。^; t 蓮農卷羽裁;;:。^;;:;;:;;:;。^::;;^;;:，;;。子;聲心;; 

編/除齡房/除湿 

温度•湿直を上げる . 16 

暖房/加湿暖房/加湿 

エアコンに運乾をおまかせずる…18 

快適エコ運転/エコポイント 

お肌にやさしい運乾をする ••• 2日 

美肌保湿重転 

風を調節ずる . 21 

風量調節/風向調節/凰エ U ア 

;令房•暖房能力をパワーアップする ••• 2目 
タイマーを使う . 28 

切タイマー/時刻タイマー 

快眠をヴポートずる . . 30 

快眠運転 

お部屋の空気をきれいにする • • • 32 

臟 • お胃/臟翻!就/臟に4時副換気 

留守中のお部屋を快適に保つ • • • 34 

水で脱臭/カビショック/へや干し/けつろ防止 

こんな機能もあります…… •• 38 

除湿自動切換/ドライキープ/据付位置 

表示や音量の設定を変える ••• 4日 

消費電力表ち（消費電力積算リセット）/ 

表示明るさ/音量/コントラスト 

お部屋やエアコンの状況を知る ••• 42 

お知らせ 

エアコンの設定を確認する44 

設定確認 

お子樣の誤操作を防ぐ . 4已 

フィルターを掃除ずる---- 46 

フィルター自動掃除/つィルター掃除運転 

エアコン内部のカビやニオイを抑える•••48 

自動内部クリーン/内部ク IJ ーン運転 

. 

お手入れのしかた . 曰日 

お手入れ早見表/各部の取がし/各部の取付け 

交換のしかた . 已目 

交換のめやすは10年 

安全にお使いいただくために ••• 57 

点検/長期間使わないとき/こんなとをは 


浪審入れ 


エアコンを ^ 
清潔に保ちたし^ 


内部クリーン運転 


i 必冀かときに 


エアコン内部を乾燥させてカビや 
ニオイの発生を抑えます。 


故障かな？と思った5 . 58 

運転ランフが点滅するとき/ 

保証とアフターサービス/お客様ご相談窓 □ 

仕様 . 66 

長期使用製品安全表示制度に 
基づく本体表示について……67 

用語集（さくいん） .-68 

よくあるご質問 . 裏表紙 
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< だをい 


レ/^^^ 

巧壬 - C の。ぶ思 


この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしていまず。 

内容（表示 • 図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 

■ r 表示」を無視して、誤った取扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分していまず。 


A 「死 t や重傷を負ラおそれびある 

/へ 胃 1=1内容」を示していまず。 

A 「けびや財産に損害を受けるおそれ 

/へ居、びある内容」を示しています。 

■お守りいただく巧容の種類を、「図記号」で区分して説明していまず。 

「してはいけないこと」を表しています。 

「しなければならないこと」を表しています。 



扇が感爾、 

大けがを驗ぐたが G 
骇守 D ぐ暖をい む 


電源プラグ 




禁止 



電源プラグやコードは 

Q ■運乾中にプラグを抜かない。 

(感電や放電による乂災の原因） 

■電源コードを持って巧かない。 

(断線による、発熱や発乂の原因） 

■めれた手でプラグの巧を差しや操作はしなし、。 

(感電の原因） 

■途中で接続したり、延長コードの 
使巧、タコ足配線をしない。 

(感電や発熱、火災の原因） 

■破損させたり、加工したり、傷んだまま、 
束ねたままでの使用はしない。 

(感電や火災の原因） 


〇 

必ず実施 


■プラグは根元まで確実に差し込む。^ 

(接触不良による感電や乂災の原因） 

■定期的にプラグのホコリを 
乾いた布でふさ取る。※ 

(湿気などで絶縁不良となり、 

発熱や発火、火災の原因） 


ま巧ユニットは 

Q ■動植物に直接風をあてない。 

(動植物に悪影響を及ぼす原因） 

禁止■精密機器や食品、美術品の保存、 
動植物の飼育や 
裁培などに使わない。 

(品質低下などの原因） V 

■ユニットの下に、化の電気製品や 
家財などを置かない。 

(水滴が落ちて、ミち損や故障の原因） 


臭ち-が障時には直ちに使用を中止する 

〇 異常•故障例 

•電源コード、プラグび異常に熱い。 
•電源プラグび変色している。 

必ず実施 •こ げ臭いニオイびする。 

参ブレーカーびひんぱんに落ちる。 

参室内ユニットから水がわれる。 

(異常のまま運転を続けると故障や感電、 
発煙、火災などの原因） 

すぐに運転を停止し、電源プラグを抜 < か、ブレー 
カーを切ってお買い上げの販売店またはダイキン 
お客様ご相談窓□にご相談くださし、 仏 jjga 


〇 

必ず実施 


I 燃焼器具と一緒に 
運転ずるときは、 
こまめに換気ずる。 

〔酸素不足による頭痛など 
の原因） 






:、 / 


■燃焼器具は、風び直接あた S ない 
場所で使用ずる。 

(不完全燃焼の原因） 

■乳幼巧の手の届くところにリモコンを置かない。 

(誤操作による体調悪化や電池誤飲の原因） 


々ながががかか》化出か》化が W かがか出 WAA 出》化出》化みが出》か出出》化出》化出》化か巧が’ 

































































































































禁止 


ごほ用時は 

Q ■吸込□や吹出□に指や棒などを入れない。 

(けびの原卸 

■長時間を風を体に直接あてない、をやし過ぎない。 

おやすみのとさなど、長時間、；令風を体に直接あ 
てたり、冷やし過ぎたりしない。(体調を崩す原卸 
特にお子様や高齢者にはごを意ください。 

■可燃性のもの（ヘアスブレーや殺虫剤など） 
は本体の近くで使用しない。 

(感電や引火の原因） 


必ず実施 


据付け•巧設•修理時は 

〇 ■エアコンの据がけや移動、修理、再設置は 
必ずお買い上げの販売店または専門業者に 
依頼する。 

♦アースや漏電しゃ断器び設置されていること。 
(感電や乂災などの原因） 

■必ずエアコン専用の電源コンセントを使う。 

(他の機器と併用すると、発熱による火災の原励 

■をえない、暖ま!5ない場合は、を媒もれび 
原因の一つと考え5れるので、お買い上げ 
の販売店に相談ずる。 

冷媒追加を伴ラ修理の場合は、冷媒ちれびない 
ことをサービスマンに確認してください。 

(冷媒は安全で、通常はをれませんび、万一室内 
にちれ、フアンヒーターやコン□などの乂気に 
触れると、ち害な生成物発生の原因となります） 

■可燃性ガスのちれるおそれのある場所に 
設置されていないか確認ずる。 

(万ーガスびをれると、発火の原因） 

■ドレンホースが確実に排水するよラに 
配管されているか確認ずる。 

(不確実な場合、家財などをめ b す原因） 





お手入れ時は 

Q ■不安定な台に秉5ない。 

(転倒など、けびの原因） 


禁止 


〇 

必ず実施 


■ユニットのアルミ部分に触5ない。 

(手を切る原因） 

■お客様自身で、工具を使った分解掃除や、 
改造、內部の巧ミきはしない。 

(水ちれや破損、故障、発煙、発火の原因） 

■必ず運乾を停止し、電源プラグを巧くか、 

ブレーカーを切る。 

(ファンが高速回転しているため、けがの原因） 


、.•••が々、か W 卜かみががかが把みみがかかみがみかかがかかが A かが卜: 


室かユニットは 

Q 


禁止 


ュニットの 

アルミ部分に舰5ない。 

(手を切る原因） 


ぶた::.:. 

•.ふ‘. 




吸么〇 

(アルミ部分） 



唤出) □ 



■ユニットの近くに、 

他の電気製品や家財などを置かない。 

(暖房時はドレンホースから結露水び出て、 
巧損や故障の原因） 


■ユニットの上に乗ったり、 
物を載せたりしない。 

(ベランダなどの高い場所に 
設置の場合、転落の原因） 




■据付台が破損したまま、放置しない。 

(落下につなびり、けびなどの原因） 

■ユニットの 周辺に、物を置いたり、 
落ち葉がたま5ないようにずる。 

(虫などび侵入し、故障や発乂、発煙の原因） 















る部のなまえと働を 


ま巧ユニット 


吸么〇—— 
前面パネル 


フラップ- 

(上下風向調節羽根） 






ルーバー（左ち風向調節羽根） 

吹化□内にあります。ル isBgfcgM 


吹出 □ 機種名 


室内湿度センサー部 

室内の湿度を感知しまず。 

室内温度センサー部 

室内の温度を感がしまず。 


電源プラグ 
S 40 LTRXV—W に） 
S 50 LTRXV - W ( C ) 
S 56 LTRXV—W に） 
S 63 LTRXV—W に） 

二ぃ S 71 LTRXV - W ( C ) 
じはがいていません。 

電源コード 

サイドフラップ 

左ちじあります。 


纖鬚®幾:: 


內部クリーンランプ(緑） 


タイマーランプ(穫） 


選乾ランプ(緑）- 

•運転中に点のしまず。 


運転 内部クリ-ン 


/-おそうじランプ(緑） 

. -運転/停止ボタン 

Trillllllllliwi 参押すとり央適エコ自動」、風量は 

础クリ-ン於ぅじ 運転厳 n 「自動」で運転します。もう一度 

T 押すと停止します。 in ； t»a 

-•リモコンがみつからないとき 

などじご使 ffl < ださい。 

送受 fe 部- 

♦リモコンからの信号を受けたり、リモコンへ信号を送りまず。 

•信号を受けると、受信音と同時に運転ランプが点滅し受信を確認できます。 
-運転開始…ピッピッ。 UAWESa 

•設を変更…ピ、ソ户 
• 運転停止…ピ ー J 


加湿ユニット吸込 □ 

(前面-背面 ）广 



まかユニット 


加湿ユニット吹出 □ —— 

(前面） 

加湿ユこッ 


吸込 □ —— 

(側面 • 背面） 

砍出 □ —— 


ドレン排水 □ - ， 

室外ユニットか6化た水を 

排化しまず。〔底面後方） （イラストは S22 - 25LTRXS) 




•屋外温度センサー部 

屋外の温度を感化しまず。 
谱面） 

-機種名 

•ぶ媒配嘗、接続電線、 
加湿ホース 

-ドレンホース 

室内 ユニッ トから化た水を 
排出しまず。 

•アース端す 

内部にあリまず。 








